Za spokój duszy $. p. 


Inż. Kazimierza Sarbiewskiego 


zmarłego w poniedziałek dnia 8 listopada 1943 r. 


odprawione zostanie 


we wtorek dnia 23 listopada 1943 r. o godzinie 10, rano 
w kościele Najśw. Panny Marii 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które zapraszają 


żona z synkiem i rodzina. 
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